VikipeediA 


Sedangi keel 


Sedangi keel on austroaasia keelte moni- khmeeri 
keelkonna bahnari rühma kuuluv keel, mida kõnelevad 
sedangid Vietnami Kon Tumi, Quäng Nami ja Quäng Ngäi 
provintsis.^ 

Kõnelejate arv on umbes 98 000. 

Fonoloogia 


Sedangi keeles on 7 vokaali, mis võivad olla tavalised ([a]), 
nasaalsed ([ä]) ja kärisevad ([§]). Lisaks võivad /i a o/ olla 
samaaegselt nii nasaalsed kui kärisevad ([§]). Vokaalide 
pikkus ei ole erinevalt teistest bahnari keeltest tähendust 
eristav, kuid sedangi keeles on palju diftonge. Vokaale ja 
diftonge on kokku 33-55. 


sedangi keel 

Kõneldakse 

Vietnamis, Laoses 

Kokku kõnelejaid 

98 OOOM 

Keelesugulus 

austroaasia keeled 

moni-khmeeri keeled 

bahnari keeled 

sedangi keel 

Keelekoodid 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

sed 


Konsonante on 39-4lt 2 ^ 


Viited 


1. https://www.ethnologue.com/language/sed 

2. https://phoible.org/languages/sed 

Välislingid 

■ https://wals.info/languoid/lect/wals_code_sed 
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